
PHONOLA ( S. A. FIMI). — Mod. « 545/3 ». — Produzione 1941-1942. — Media frequenza 470 kHz. 
VALVOLE: VI = DK21; V2 = DF21; V3 = DAC21 ; V4 *= DL21 ; V5 = 0X5GT. (Per valori v. la pag. seguente). 






















































































































































































